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GEBRUIKSMELDING, LUNETTENLAAN 600 

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend, dat zij in de afgelopen periode onderstaande 
aanvraag voor een sloopmelding hebben ontvangen: 

-Lunettenlaan 600, brandveilig gebruik voor gebouw Barak 13 en het crematorium, GM20158023, inge¬ 
komen 30 november 2015. 

De melding is verzonden op 29 januari 2016. 

Op afspraak kunt u de melding komen inzien (tel: 14073) 
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